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भाग 1 - खण्ड 1 

PART I^ SECITON 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोगकर ) मा सरकार के मंत्रालयों और सच्चतम न्यायालमहाराजारी की गई विधितर नियमो, विनियमी सपा 

भावेशों और संकल्पों से सम्बन्धित मषिसूचनाएं 
[Notifications relatii Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries c * tỉe Government of India (otñer than the Ministry of Defence ) and by tike 

Supreme Court ] 


अध्यक्ष 


शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 17 अगस्त 1973 

संकल्प 
विषय : - - राष्ट्रीय पुस्तक न्यास , भारत के कामकाज के पुन 

रीक्षण के लिए एक समिति की नियुक्ति , ताकि 
इस बात का मूल्यांकन किया जा सके कि न्यास अपने 
उद्देश्यों आदि को प्राप्त करने में कहां तक सफल 

हुआ है । 
से० एफ० 8- 18/ 73-बी०पी०- 2 - - राष्ट्रीय पुस्तक न्यास , 
भारत की स्थापना 1957 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में निम्न 
लिखित दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए की गई थी तथा सोसायटी 
पंजीकरण अधिनियम ( 1860 का 21 ) के अधीन इसका पंजीकरण 
किया गया था :- - ( 1 ) अच्छी पुस्तकों का निर्माण करना तथा 
उनके निर्माण को प्रोत्साहन देना तथा उन्हें साधारण मूल्यों पर 
उपलब्ध कराना ; तथा ( 2 ) पुस्तक - सूचियां तैयार करके 
प्रदर्शनियां और सेमिनार आयोजित करके तथा अन्य सभी 
आवश्यक कदम उठाकर पुस्तक प्रवृत्ति जाग्रत करना । 1961 
में , राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के कार्य की एक तीन - सदस्यीय 
समिति द्वारा जांच की गई थी तथा उसकी सिफारिशों के 
आधार पर, 1962में न्यास का पुनर्गठन किया गया था । उसके 
बाद से न्यास सार्वजनिक क्षेत्र में एक सबसे बड़े प्रकाशक के 
रूप में उभर कर सामने आया है । इसने अब तक अंग्रेजी तथा 
विभिन्न भारतीय भाषाओं में , सुविचारित शृंखलाओं में 1000 से 
अधिक पुस्तके प्रकाशित की है । इसने एक विश्व पुस्तक मेला , 
देश के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुस्तक मेले, पुस्तक प्रदर्शनियां भी 
आयोजित की है । इसने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग 
लिया है तथा देश में पुस्तक विकास के लिए अनेक सेमिनार , 
विचार गोष्ठियां, कर्मशालाएं आदि आयोजित की हैं । 

लोक सेवा समिति ( पांचवीं लोक सभा ) ने लेखा परीक्षा 
रिपोर्ट (सिविल ) 1970 तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 
से संबंधित. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट , 1970- 71, 
केन्द्रीय सरकार ( सविल ) के संबंध में अपनी 86बी रिपोर्ट में 
यह विचार व्यक्त किया है कि जिन उद्देश्यों को लेकर राष्ट्रीय पुस्तक 
न्यास, भारत की स्थापना की गई थी , वे कहां तक प्राप्त हुए हैं इस 
बात का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से न्यास के कार्य की इस समय 
जांच करना आवश्यक है । 

2. तदनुसार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास , भारत के संस्था-ज्ञापन 
पत्र की धारा 5 के अधीन, भारत सरकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास , 


भारत के कार्य की जांच करने के लिये निम्नलिखित सवस्म की 
एक समिति नियुक्त करती है : - - 
( 1 ) प्रो० निहार रंजन रे , 

सेवानिवस प्रोफेसर , 
कलकत्ता विश्वविद्यालय , 
57 लोदी एस्टेट , 

नई दिल्ली - 3 । 
( 2) प्रो० वीर बहादुर सिंह, 

सदस्य 
संसद सदस्य , 
24 नार्थ एवेन्यु , 

नई दिल्ली- 1 । 
( 3 ) प्रो० रईस अहमद, 

सदस्य 
प्रोफेसर तथा भौतिकी विभागाध्यक्ष , 
अलीगढ़ मुस्लिम विशवविद्यालय , 

अलीगढ़ ( उ० प्र० ) । 
यदि किसी विशिष्ट कार्य के लिए अतिरिक्त सवस्यों की 
आवश्यकता होगी , तो समिति को उन्हें सहयोजित करने का अधि 
कार होगा । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास , भारत का निदेशक, समिति का 
सचिव होगा किन्तु यह समिति का सदस्य नहीं होगा । राष्ट्रीय 
पुस्तक न्यास इस समिति के लिए अवश्यक सचिवालीय सहायता 
की भी व्यवस्था करेगा । 


3. विचारार्थ विषय 

पुनरीक्षण समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे :-- 
( 1 ) यह पता लगाना कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने संस्था के 

ज्ञापन पत्र में दिए गए अपन उद्देश्यों को किस हद तक 
प्राप्त किया है, तथा इसने ताराचन्द पुनरीक्षण समिति 
रिपोर्ट में सुक्षाए गए कार्यक्रमों का और 1862 से 
न्यास के कार्यक्रमों में शामिल किए गए नये कार्य 
कलापों का कहां तक पालन किया है तथा यह सुझाव 
देना कि क्या कोई नया उदेश्य इसमें शामिल 

किया जाए । 
( 2 ) इसके प्रकाशनों के मूल्य -निर्धारण , मुद्रण , वितरण 

तथा बिक्री से संबंधित न्यास की वर्तमान पति तथा 
नीति की जांच करना तथा उनके उत्पादन में 
मितव्ययता लाने और उनके शीघ्र विक्रय के संबंध 
में मुझाव देना और 
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- 


आदेश 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां सभा राज्य सर 
कारों, संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य विजली बोों को व्यापक प्रचारार्थ 
भेजी जाएं । 
- यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र 
में प्रकाशित किया जाए । 

___ श्री ना० विझे संयुक्त सचिव 


( 3 ) लाभ और हानि तथा तुलन पत्र के रूप में प्रोफार्मा 

लेखे तैयार करने में न्यास की संभावनाओं की जांच 

करना , तथा 
4. न्यास के लिए अगले दस वर्ष के कार्यक्रम की भावी रुपरेखा 

का सुझाव देना । 
4. समिति का मुख्यालय 

पुनरीक्षण समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 
5. सदस्यता की अवधि 

पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों के कार्य 
की अवधि समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत 
करने सक रहेगी । समिति अपना कार्य तत्काल ही शुरू कर देगी , 
आवश्यकतानुसार अपनी बैठक आयोजित करेगी तथा लगभग 
6 मास, अर्थात् फरवरी , 1974 के अंत से पहले ही अपनी रिपोर्ट 
सरकार को प्रस्तुत करेगी । यदि सदस्यों के स्थान में कोई आकस्मिक 
रिक्ति होती है तो सरकार शेष अवधि के लिए उस रिक्त स्थान 
को भरने के लिए समर्थ होगी । सरकार को , यदि वह आवश्यक 
समझे तो समिति में एक अथवा अधिक सदस्य नियुक्त करने का 
अधिकार है । 

6. पुनरीक्षण समिति जब भी आवश्यकता होगी , अपनी बैठक 
बुलाएगी तथा अपनी कार्यप्रणाली स्वयं ही तैयार करेगी । 

आवेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रतिलिपि 
निम्नलिखितों को भेज दी जाए : --- 

( 1 ) प्रो० निहार रंजन रे, 57 लोदी एस्टेट , नई दिल्ली -3 । 
( 2) प्रो० वी० बी० सिंह, संसद सदस्य ( राज्य सभा ) , 

24 नार्थ एवेन्यु , नई दिल्ली - 1 । 
( 3 ) प्रो० रईस अहमद , भौतिकी विभागाध्यक्ष , अलीगढ़ 

मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ( उ० प्र० ) । . 
( 4 ) संसद कार्य विभाग को , उनके कार्यालय ज्ञापन सं० 

एफ० 2- 4 ( 34 ) 73 दिनांक 10- 8-1973 के संदर्भ 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली , दिनांक 6 अगस्त , 1973 

संकल्प 
से० 28 एम टी० ( 26 )/ 71 - केन्द्रीय सरकार नौवहन 
और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) के संकल्प सं० 28 एम० 
टी० ( 26)/ 71, दिनांक 28- 6- 72 में निम्नलिखित संशोधन 
करती हैं : --- 

"क्रम सं० 20 के सामने " "कप्तान डी होटन " के नाम के 
स्थान पर श्री एन० पी० इल्लियट प्रतिस्थापित किया जाये । " 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राष्ट्रपति 
के निजी एवं सैनिक सचिवों , प्रधान मंत्री सचिवालय , मंत्रिमंडल 
सचिवालय , भारत सरकार के सब मंत्रालयों के सभी राज्य सरकारों, 
पत्तन न्यासों और नौवहन के महानिदेशालय , बम्बई को भेज दिया 
जाये । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के 
लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय । 


जी० सी० बवेजा , संयुक्त सचिव 


में 


। 


2. आदेश दिया जाता है कि संकल्प का सूचनार्थ भारत के 
राजपन्न में प्रकाशित किया जाए । 

कांति चौधरी, संयुक्त सचिव 


सिंचाई और विग्युत मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक अगस्त , 1973 

संकल्प 
सं० बिजली - दो - 1 ( 3 )/ 720 - संकल्प संख्या बिजली - दो - 1 
( 3 ) / 72, दिनांक 28 नवम्बर, 1972 और सं० बिजली- दो 
1 ( 3 )/ 72, दिनांक 13 फरवरी, 1972 द्वारा संशोधित इस 
मंत्रालय के संकल्प सं० बिजली- दो 1 ( 3) / 72, दिनांक 20 सितम्बर 
1972काआंशिक रूप से संशोधित करते हए यहनिर्णय किया गया 
है कि समिति अपनी रिपोर्ट दिसम्बर , 1973 के अंत तक 
प्रस्तुत करेगी । 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खाच विभाग ) 
नई दिल्ली दिनांक 8 अगस्त , 1973 

संकल्प 
सं० 23 ( 62 ) / 73-को० - 1 -- - भारत सरकार ने कोयले के 
परिवहन और वितरण की समस्याओं पर विचार करने के लिए 
एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित करने का निश्चय किया है । 
समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे : --- 

अध्यक्ष 
( 1 ) श्री सुबोध हंसदा, 

उप मंत्री , 
इस्पात और खान मंत्रालय 


सवस्य 


( 2 ) श्री एम० ए० वदूद खां , 

सचिव , भारत सरकार , 
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इस्पात और खान मंत्रालय 
इस्पात विभाग 


4. समिति यथाशीघ्र अपनी अनुशंसाएं सरकार को प्रस्तुत 
करेगी और सन्तोषजनक परिणाम निकलने तक अपना कार्य 
जारी रखेगी । 


( 3 ) श्री के० एस० आर० चारी, 

सचिव , भारत सरकार , 
इस्पात और खान मंत्रालय , 
खान विभाग 


5. समिति की प्रत्येक सप्ताह अथवा जब कभी आवश्यक 
होगा बैठक हुआ करेगी । 


आवेश 


( 4 ) श्री बी० एम० कोल , 

सदस्य ( यातायात ) 
रेलवे बोर्ड एंव पदेन सचिव , भारत सरकार 
रेल मंत्रालय 


( 5 ) श्री जे० जी० कुमारमंगलम , 

अध्यक्ष , 
कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड 


आदेश दिया जाता कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के 
मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय , प्रधानमंत्री सचिवालय , 
लोक सभा , राज्य सभा सचिवालय, राज्य सरकारों , अध्यक्ष -व 
प्रबन्ध निदेशक , भारत कोकिंग कोल लिमिटेड , अध्यक्ष, कोयला 
खान प्राधिकरण लिमिटेड , प्रबन्ध निदेशक , राष्ट्रीय कोयला विकास 
निगम लिमिटेड , अध्यक्ष- व- प्रबन्ध निदेशक सिमरनी कोयला खान 
कम्पनी लिमिटेड, महालेखाकार, वाणिज्य , निर्माण व विविध , 
नई दिल्ली को संसचिस कर दी जाय । 


( 6 ) श्री आर० एम० शर्मा, 

अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेषक , 
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 


यह भी आदेश दिया जाता है कि संकलप को सर्वसाधारण 
की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया 
जाए । 


( 7 ) श्री एम० एम० सूरी , 

सदस्य , 
राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति 


शारण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव 


सचिव 


( 8 ) श्री एस . एम . घोष , 

संयुक्त सचिव , भारत सरकार 
भारी उद्योग मंत्रालय । 


2. समिति किसी भी ऐसे व्यक्ति को सहयोजित कर सकती 
है जिसे वह सदस्य के रूप में सलाह देने के लिए उपयुक्त 
समझती हो । 


नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1973 

संकल्प 
सं० 23 ( 62 ) / 73-को० 1 -- - भारत सरकार के इस्पात 
और खान मंत्रालय ( खान विभाग ) में संयुक्त सिचिव श्री शरण 
बिहारी लाल , भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त 
सचिव श्री एस० एम० घोष के स्थाग पर, कोयले के परिवहन और 
वितरण की समस्याओं पर विचार करने के लिए इस विभाग के 
समसंख्यक संकल्प तारीख 8 अगस्त , 1973 द्वारा गठित उच्च 
स्तरीय स्थायी समिति के सदस्य - सचिव होंगे । 


3. समिति के निविष्ट विषय निम्नलिखित होंगे : -- 


आवेश 


( 1 ) इस्पात संयंत्रों, बिजली घरों, रेलवे , सीमेन्ट , ईट भट्टी 

और अन्य उद्योगों तथा घरेलू उपभोक्ताओं को कोयले 
के लदान और परिवहन के लिए विभिन्न कोयला क्षेत्रों 
में विद्यमान प्रबंध की समीक्षा और कोयला के संचलन 

और परिवहन को अधिक सुगम बनाने के लिए 
दीर्घ कालीन और अल्प कालीन उपायों का सुझाव 
देना । 


( 2 ) पांचवीं योजना के दौरान कोयले के संचलन के लिए 

रेलवे के अतिरिक्त अन्य परिवहन साधनों के बारे में 
विचार करना और इस बारे में विभिन्न संबद्ध संस्थाओं 
द्वारा किए जाने वाले उपायों की जांच करना । 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार 
के मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री 
सचिवालय , लोकसभा / राज्यसभा सचिवालय , राज्य सरकारों, 
अध्यक्ष- व- प्रबन्ध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड , अध्यक्ष , 
कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड , प्रबन्ध निदेशक , राष्ट्रीय कोयला 
विकास निगम लिमिटेड, अध्यक्ष -व-प्रबन्ध निदेशक , सिंगरमी 
कोयला खान कम्पनी लिमिटेड , महालेखाकार, वाणिज्य , निर्माण 
व विविध , नई दिल्ली को संसूचित कर दी जाए । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 


( 3 ) विभिन्न क्षेत्रों तथा इस्पात, इंजीनियरी, लघु उद्योग , 

ईंट भट्टे , घरेलू उपभोक्ताओं, को कोयले की वर्तमान 
वितरण व्यस्था की जांच करना और अर्थ व्यवस्था 
को अधिकतम लाभ पहुंचाने की दृष्टि से वितरण को 
सुव्यवस्थित करने के लिए उपायों का सुझाव देना । 


एस० के० धर । 

निदेशक 
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MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL 

WELFARE 

RESOLUTION 
New Delhi-h the Ylth Augiqst 1973 
SUBJECT : - Appointment of a Committee to review 

the working of the National Book Trust, 
India , to assess the extent of realisation 

of its objectives, etc. 
No . F . & l & ftZ -BPM . — ThQ National Book Trust, 
India , was set up in 1957 as an autonomous organisa 
tion , and registered under the Societies Registration 
Act (XXI oi 1860 ) , with the two important objec 
tives of (1 ) producing and encouraging the production 
of good books and making them available ai moderate 
prices and (ii ) fostering bookmindedness by bringing 
out boot lists , arranging exhioitions and seminars and 
taking all other necessary steps . In 1951, the work 
ing of the National Book Trust, India was reviewed 
by a three -member Committee and on the basis of its 
recommendations the Trust was reorganised in 1962. 
Since then , the Trust has emerged as one of the 
biggest publishers in the public sector. It has brought 
oui over 1000 books so far in English and the various 
Indian languages in well - conceived series; it has also 
organised a World Book Fair , held national book fairs, 
book exhibitions in several regions of the country ; it 
has participated in a number of international book 
fairs and conducted several seminars, symposia , work 
shops, etc . for book development in the country . 


3. Terms of reference : 

The terms of reference of the Keview committees 
shall be as follows : 
( 1) To assess the extent the National Book 

Trust has realised its objectives as defined 
in its Memorandum of Association and 
how far it has carried out the programmes 
visualised in the Tara Chand Review Com 
mittee Report and new lines of activities 
added to the programmes of the Trust since 
1962 and to suggest whether any new objec 

tive should be included ; 
(2 ) To examine the present method and policy 

of the Trust relating to pricing, printing, 
distribution and sale of its publications and 
to make suggestions for bringing about 
economy in their production and their rapid 

disposal; 
( 3 ) To examine the feasibility of the Trust pre 

paring proforma accounts in the nature of 
profit and loss accounts and balance sheet; 

and 
(4 ) To suggest future lines of programme for the 

Trust for the next 10 years. 
4 . Headquarters of the Committee : 

The Headquarters of the Review Committee shall 
be at New Delhi, 
5 . Tenure of Membership : 

The tenure of the Chairman and members of the 
Review Committee shall be till the Committee submits 
its final report to the Government. The Committee 
will take up its work immediately , will meet as often 
necessary , and shall submit its report to the Govern 
ment in about six months, i.e . before the end of 
February , 1974 . If there is any casual vacancy 
among the members, the Government is empowered 
to fill that vacancy for the residual period . The Gov 
ernment is also empowered to appoint one or more 
members on the Committee , if considered necessary . 

6 . The Review Committee will meet as often as 
necessary and devise its own modus operandi. 


the Chairman 
the Comme Committen 


The Public Accounts Committee ( Fifth Lok Sabha ) 
in its 86th Report on Audit Report (Civil ) 1970 and 
Reports of the C . & A .G . 1970 -71, Central Govern 
ment (Civil) relating to the Ministry of Education and 
Social Welfare, has considered that at this stage a 
review of the working of the Trust was nenessary with 
a . view to assessing the extent of realisation of the 
objectives with which the National Book Trust, India , 
has been established . 


2 . Accordingly , under Article 5 of the Memoran 
dum of Association of the National Book Trust, India 
the Government of India is pleased to appoint a Com 
mittee to review the working of the National Book 
Trust, India, with the following composition : 

Chairman 
( 1) Prof. Niharranjan Ray , Emeritus Professor, 

Calcutta University , 57 Lodi Estate, New 
Delhi- 3 . 


Members 
(2 ) Prof. Vir Bahadur Singh , MP, 24th North 

Avenue, New Delhi-1 . 
( 3 ) Prof. Rais Ahmed . Professor and Head of 

the Department of Physics, Aligarh Muslim 

University , Aligarh (U .P .). 
The Committee shall be empowered to coopt addi 
tional members for any specific purpose considered 
necessary . The Director of the National Book Trust, 
India , will be the Secretary of the Committee without 
being a member. The National Book Trust will also 
provide the necessary secretariat assistance to the 
Committee. 


ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be com 
municated to : 
( 1) Prof. Niharranjan Ray, 57 Lodi Estate , 

New Delhi-3 ." 
(2 ) Prof. V . B . Singh , M . P . (Rajya Sabha ), 24 

North Avenue , New Delhi- 1 . 
( 3 ) Prof. Rais Ahmed , Head of the Department 

of Physics , Aligarh Muslim University , Ali 

garh , (U .P .). 
( 4 ) The Department of Parliamentary Affairs 

with reference to their Office Memorandum 

No . F .2 -4 (XXXTV )/73 -CB , dated 10 -8 -73. 
( 2 ) ORDERED that the Resolution be published in 
the Gazette of India for information . 

KANTI CHAUDHURI, Jt Secy. 


Provide " member. Secretarof the purp 
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·MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 
New Delhi, the 10th August 1973 

RESOLUTION 
No, EL . II-1( 3 )/72 . — In partial modification of 
this Ministry s Resolution No . EL . II - 1 ( 3 ) /72 , dated 
the 20th September , 1972 as amended by Resolutions 
No. EL . II - 1 ( 3 ) /72 , dated the 28th November, 1972 
and No. EL . Il- 1 ( 3 ) /72 , dated the 13th February , 
1973 , it has been decided that the Committee will sub 
mit its report by the end of December, 1973 . 


ORDER 
ORDERED that copies of the Resolution be sent to 
all the State Governments , Union Territories and 
State Electricity Boards for giving wide publicity . 

ORDERED also that the Resolution be published in 
the Gazette of India . 

S . N . VINZE , Jt . Secy . 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing ) 
New Delhul, the 16th August 1973 

RESOLUTION 
No. 2 & -MT( 26 )/7 -1-— The Central Government is 
pleased to make the following amendment to the 
Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing) 
Resolution No. 28 -MT ( 26 ) /71, dated the 28th June, 
1972 : 

" For the name Capt . D . Houghton appearing 
against serial No. 20 , the name Shri N . P . Elliott 
shall be -substituted ." 


Members 
(2 ) Shri M . A . Wadud Khan , 

Secretary to the Government of India , 
Ministry of Steel & Mines , 

Department of Steel. 
(3 ) Shri K . S . R . Chari, 

Secretary to the Government of India , 
Ministry of Steel & Mines , 

Department of Mines . 
(4 ) Shri B . M . Kaul, 

Member ( Traffic ) Railway Board 
& Ex - officio Secretary to the Government of 

India, Ministry of Railways. 
(5 ) Shri J. G . Kumaramangalam , 

Chairman , Coal Mines Authority Ltd . 
(6 ) Shri R .N . Sharma, 

Chairman - cumhManagiiig Director , 

Bharat Coking Coal Ltd . 
( 7 ) Shri M . M - Suri , 

Member . National Committee on Science 

& Technology 
Secretary 
( 8 ) Shri S . M . Ghosh 

Joint Secretary to the Government of India , 

Ministry of Heavy Industry. 
2 , The Committee may coopt any person whom it 
considers suitable for advising it as a Member . 

3 . The term of reference of the Committee will 
be as follows : 
( 1 ) To review the existing arrangements in . 

different coalfields for the leading and 
transportation of coal to steel plants , power 
houses , railways , cement, brick -kiln and 
other industries as well as domestic con 
sumers and to suggest long- term as well as 
short-term measures to make coal handling 
and transportation more efficient. 
To examine the extent to which modes of 
transport other than the railway can be 
utilised for the movement of coal during 
the Fifth Plan period and the measures that 
have to be taken in this connection by the 

various agencies concerned . 
( 3 ) To examine the present system of distribu 

tion of coal to different sectors, such as steel, 
engineering, small -scale industries , brick 
kilns and domestic consumers, and to 
suggest ways and means of rationalising the 
same wtih a view to maximising benefit to 

the economy 
4 . The Committee will suonut its recommendations 
to the Government as early as possible and shall con 
tinue to function until satisfactory results are 
observed . 

5 . The Committee should meet every week or as 
often as it deems necessary . 

ORDER 
Ordered , that a copy of the Resolution be commu 
nicated to the Ministries and Departments of the 


ORDER 


ORDERED that a copy of this Resolution be com 
municated to the Private and Military Secretaries to 
the President, the Prime Minister s Secretariat,, the 
Cabinet Secretariat, all the Ministries of the Govern 
ment of India , all the State Governments, the Port 
Trusts and the Director General of Shipping , Bombay . 


ORDERED also that the Resolution be published in 
the Gazette of India for general information . 


G . C BAVEJA , Jt. Secy . 


MINISTRY OF STEEL & MINES 

(DEPARTMENT OF MINES ) 
New Delhi, the % th August 1973 

RESOLUTION 
No . 23 (62 )/ 73 -CI. — The Government of India 
have decided to constitute a High Level Standing 
Committee to look into the problems of coal trans 
portation and distribution . The Committee will con 
sist of the following : 
Chairman 


( 1 ) Shri Subodh Hansda , 

Deputy Minister, 
Ministry of Steel & Mines . 
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[PART 1 - SEC . 1 


pandia ). It is vernment otarch , 1971society" 


Government of India , President s Secretariat, Prime 
Minister s Secretariat , Lok Sabha /Rajya Sabha Secre 
tariat, State Governments , Chairman -cum -Managing 
Director, Bharat Coking Coal Ltd ., Chairman , Coal 
Mines Authority Ltd ., Managing Director, National 
Coal Development Corporation Ltd ., Chairman - cum 
Managing Director, Singareni Collieries Company Ltd ., 
Accountant General, Commerce Works and Misc . 
New Delhi. 


paign Society to People s Action for Development 
( India ) . It is , therefore , notified that in partial molli 
fication of Government of India s Resolution No . 2 - 5 / 
70 -FFHC , dated 20th March , 1971 the words " Indian 
Freedom From Hunger Campaign Society " may be 
read as " People s Action for Development (India )" 
wherever they occur. 


ORDERED also that the Resolution be published in 
the Gazette of India for general information . 

S . B . LAL , Jt. Secy. 


No. 2 - Tpl-FFHCA _ irha .s been decided " to change 
the name of the Indian Freedom From Hunger Cam 
paign Society to People s Action for Development 
( India ). It is , therefore , notified that in partial modi 
fication of Government of India s notification No. 2 - 8 / 
73 -FFHC , dated 14th May , 1973 reconstitution the 
Governing Council of the Indian FFHC Society the 
words " Indian Freedom From Hunger Campaign 
Society " may be read as " People s Action for Deve 
lopment ( India )" wherever they occur. 

TRIBF .NT PRASAD SINGH , Secy . 


New Delhi, the 23rd August 1973 

RESOLUTION 
No . 23 (62)/73 -CL — Shri S . B . Lai, Jt. Secretary 
to the Government of India , Ministry of Steel and 
Mines (Department of Mines) will be the Member 
Secretary of the High Level Standing Committee con 
stituted in this Department s Resolution of even 
number , dated the 8th August , 1973 to look into the 
problems of coal transportation and distribution vice 
Shri S . M . Ghosh , Joint Secretary to the Government, 
Ministry of Heavy Industries . 

ORDER 


ORDERED that a copy of the Resolution be com 
municated to the Ministries and Departments of the 
Government of India , President s Secretariat, Prime 
Minister s Secretariat, Lok Sabha/Rajya Sabha Secre 
tariat, State Governments , Chairman -cum -Managing 
Director, Bharat Coking Coal Ltd ., Chairman , Coal 
Mines Authority Ltd ., Managing Director, National 
Coal Development Corporation Ltd ., Chairman -cum 
Managing Director, Singareni Collieries Company 
Ltd ., Accountant General, Commerce Works and 
Misc ., New Delhi. 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(Posts and Telegraphs Board ) 
New Delht- 110001, the 20th August 1973 
No. 23 /20 /68 - L /. — The President hereby directs 
that the following further amendment shall be made in 
the rules relating to the Postal Life Insurance and 
Endowment Assurances, namely : 

In the rules relating to Postal Life Insurance and 
Endowment Assurance , in the Note below sub -rule ( 1 ) 
of rule 33 , for the sentence beginning with the words 
" In the case of whole Life policies" and ending with 
the words " by special formulae by the Director" , the 
following sentence shall be substituted , namely : 


ORDERED also that the Resolution be published in 
the Gazette of India for general information . 


" In the case of whole Life policies with premium 
payable throughout life or in the case of converted 
policies, including convertible Whole Life Policies 
converted to Endowment Assurance Policies , the 
paidup value is calculated by special formulas by 
the Director." 


S . K . DHAR , Director 


MINISTRY OF AGRICULTURE 

(Department of Agriculture) 
New Delhi, the 9th August 1973 

AMENDMENT 


No. 23 /9 /73 - L /. — The President hereby directs that 
the following further amendment shall be made in the 
Rules relating to Postal Life Insurance and Endow 
ment Assurance , namely : 

In Note 1 below clause ( 7) of rule 1 of the said 
Rules , for the word " Director " , the word " Controller " 
shall be substituted . 


No. 2 - 3 /72HFFHC — It has been decided to change 
the name of the Indian Freedom From Hunger Cam 


R . N . DEY , Director, Postal Life Insurance 


PRINTED BY THB MANAGER , OOVERNMBNT OF INDIA PRESS , FAMDABAD 
ANP PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973 


